
MAGNADYNE RADIO - Modd. KENNEDY K 450 e K 540 - Gamma onde medie divisa e due gamme di onde corte. Media 
frequenza 471 kc. Controlli di volume e di tono a reazione inversa. Potenza d’uscita 3,5 watt indistorti. 













